Sir George Williams University 1435 Drummond St. Montreal 107 879-2867 or 879-2863 


FOR IMMEDIATE RELEASE 
SEPTEMBER 4, 1970 


Next Friday, September 11, Sir George Williams University will present 
the lab model of the first Canadian artificial heart, at a Seminar on 
Fluid Control Devices and Systems. The special lecturer will be Mr. 

Ondrej Brychta, visiting research fellow at SGWU and Head of Research 


and Development Institute of Czechoslovakia. 


Dr. M.P. du Plessis, Chairman of the seminar, said that a smaller model 

of the new artificial heart will be experimented with animals at the Mont- 
real Heart Institute. He added that the instrument conceived and made at 
Sir George Williams is more reliable, more efficient and more compact than 


other artificial hearts; eventually it can be made suitable for implantation. 


For several years, the Mechanical Engineering Department of SGWU is making 

a major contribution in research in fluid controls, a very promising field 
with many industrial and medical applications. The group is composed of 
four professors, five research associates, one visiting fellow (Mr. Brychta), 


and more than twenty-five doctoral or master students. 


The Engineering Institute of Canada is co-sponsor of the Seminar. 
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Malcolm Stone 
Information Officer 
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Université Sir George Williams 1435 rue Drummond Montréal 107 879-2867 ou 879-2863 


POUR PUBLICATION IMMEDIATE 
4 septembre 1970 


Le vendredi 11 septembre, l'université Sir George Williams exposera le 
modéle expérimental du premier coeur artificiel de conception canadienne, 
A l'occasion d'un colloque international sur les systémes fluidiques 
(liquides, gaz, etc.). L'invité principal sera M. Ondrej Brychta, direc-~ 
teur de l'Institut de recherches de Tchécoslovaquie, qui expliquera com- 


ment le systéme fluidique s'applique au coeur artificiel. 


M. M.P. du Plessis, organisateur du colloque, révéle qu'une version plus 
petite du nouveau coeur artificiel sera expérimentée prochainement sur des 
animaux a l'Institut de cardiologie de Montréal. A son avis, l'appareil, 
congu par les ingénieurs de l'université Sir George Williams,est plus sim- 


ple, donc plus fiable que les autres coeurs artificiels; en outre, sa durée 


de fonctionnement sera plus longue. 


Depuis plusieurs années, le Département de génie mécanique de l'université 
Sir George Williams s'intéresse beaucoup aux composants et systémes A fluide, 
sujet de grand avenir. Ces recherches occupent quatre professeurs, cing 
attachés de recherche, plus de vingt-cinq candidats 4 la maftrise ou au doc- 


torat. 


Le colloque de vendredi prochain est patronné par l'Institut des Ingénieurs 


du Canada. 


Malcolm Stone 
Directeur de l'information 
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